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III. De Motu Jquarum fluentmm. Authore eodem 
:Z). Jacobo JuriOj M. D. 

Qiise Motum ex imi vafis foramine defiuentis fe- 
_ pc videmus, tum in ipfa re Hydraulica, tuni in 
ejus Frincipiisad Oeconomiam Animalem applicandis, a- 
liis cum Potentiis comparari* Cujus Motus quaniica- 
tern cum hadenus nemo, quod fciam, re6te determina- 
verit, ufurpare folent ejus loco fcriptores Hydraulici 
Column:^ aque^ potidus foramini incumbentis Quod 
qui faciunt, id fane neutiquam animum advercunt fieri 
omnino non pofle, ut Motus aliquis cum pondere qui-* 
efcente conferatur. Poteric aurem Aqux defiuentis Mo- 
tus facili opera definiri hunc in modum. 

Fig. 10. Sic SHAHS Aquae fuperficies infinita, CC 
foramen circulare in fundo fadum^ AB reda perpen- 
dicularis per foraminis centrum duda, SGCC6S Co^^ 
lumna five Catarada Aqux per foramen CC decur- 
rentis, SGC Curva. cujus rotationc circa Axem A B ge- 
neratur Solidum, five Catarada, S6CCGS Aquae- 
nim cum libere, & motu accelerato defcendac ad nor* 
mam corporum omnium gravium, neccflarid in mino- 
rem amphtudinem concrahicur, prout majorem veiocita- 
tem acquirit inter cadendum, 6c profluic ex foramine 
CC ea cum velocitace, qux cadendo ab akitudinc^^ 
comparatur. 

Vclocicas autem corporis gravis cadendo genira, ejc 
GdiUi deniondratis. rarionem obtinct {ubduplicarani 
altitudinis unde cecidic. Quare, fi ducarur ad Curvam 
SGC Ordinata quanis DE arque ipla D E vocerut y, 
^ AD x^ exponetur velocitas Aqux in fedione E E 

per 
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perv'.^% & Faolum ex ca vclociiate du(5!ain iivfam fee- 
lionetn per ^ x x>^ 

Q^iod Fadum eft ut moles Aqux t^ato tcmpoiis 
fpano per cam iedlionem tranlcuntis ^ cumquc cadcm 
iAqux inolcs date tempore per fingulas Cataradlx (cdio- 
nes iranfeat^ proindc Fadum illud perperuo fibi coa- 
ilabic, critquc V x xf ':=^ ^ & xf~:=:i^ 

Quoted iiiquatio Cmvx SG C^ cujus partem, intra 
datum vas ccmprchenfam, ciclincavit, cjufdemque y£- 
qiiatiwocm non obfcure indicavit Magnus Nav-toHus, 
frcp.]^6^ IJh.t. Irincip^ qui primus omnium vcram 
Aqux effiucntis velocitatcm, ex gcnuinis Principiis de- 
dudam, Orhi Lirerato expofuit. 

Kit aurcm irfa Curva Hyperboloeidcs quarti Ordi- 
nis, cujus altera Afymptotos eft reda AS ad Horizon*- 
tern paral:eia» altera AB eidem perpendicularis. 

Hujus Poteftas eft Qiiadrato-Cubus Ordinatx PG^ 
du61a^ ad pundum G, ubi reda AG^ bifccans unguium 
ab A(}n)ptotis comprehcnfum. Curvx occurrit. 

S^^ximw S A D E S^ inter Curvam SGB, Ordinatam 
Dii & Afymptotos AD, AS inciufum, ofqualc eft qua- 
tuorpartibus tertiis Redanguli //Z>, fubAbfcifta A D 8c 
Ordinata DE contenti. tftque proinde Spatium i*///? 
pars tertia ejufdem Rcdanguli. 

5>olidum SGE EGSy convolutione fpatii SADES, 
cirea Axcm A D, generatum, duplum eft Cylindri ia- 
cumbcntis fedioni E E. Undo Solidum cavum, quod 
gignit converfio fpatii 5 //£G iS, circa eundem Axem, 
CyHadro incumbenti r^qualc eft. Qua: omnia faci'i cal- 
culo invcniuntur per Mediodum Fluxionum inveriam. 

Jheorcmd F. 

Aqua ex vafe amplitudinis infinite, per foramen cir« 
culare in fundo fadum, decurrcnte, Moius rotius Ca- 
tarad^ aqucx Hcrizontcm verfus a^quaiis eft Motui Cy- 

C c G c c c % lindri 



( 7)0 ) 

Imdri aquei. fab ip{b foraniine & altJtudine Aqu^, 
cujus velocicas acqucc velocitsrem x^^qua: per foramea 
effluentis ; vel a'quah's eft Morui molis Aqux, qux dato 
quovis tempore efRuit, cujus ea Oz velocicas, qua per- 
curratur eodem dato tempore fpatium a quale alckudini 
Aquje. 

Demonflr^tio prfm<c f.irtis, 
Ducatur ad Curvani SGC alia Ordinata dc^ priori 
B E quam proxima, 

Curva circa Axcm JS convcrsa, generabunt Ordinal- 
tar D £, de, Circulos duos, quibusinrercipirur Solidum 
ti^^Qns E E ee. id folidum aquale eft Fadto ex aldtu- 
dine D d duda in fedionem EE, & Mocus ejus oj- 
quacur Fadro exipfo folido dudo in velocicarem ejuf- 
dem, fiveFado ex akitudine Dd, fedione E E^ & ve- 
locitate AquiE in ea Scelione. Cumque fupra oftenlum 
fit, Fadum ex quavis Sedione Cararadx & velocicaie 
Aqux in ea Sedione, quantiratem elTe confiantem, eric 
proinde Motus totius Oataradcesequalis Fadlo ex quaji- 
ticate ilia conilante dudta in Summani Gmnium akicudi- 
num Dd^ five in ip(am AB-^ hoc eil, Motui Cylindri fub 
ipfo foramine & akitudine Aqu;^, cujus velocicas xquet 
velocitatem Aqux per foramen effiucntis. «^£. D. 

CoroL I. Data akiiudine Aquar, ctic Mocus Cata- 
rad^s in ratione fcraminis. 

X, Daco foramine^ erit Motus Catarada: in raciione 
iefcuplicaca akitudinis, five in racione tripiicaia veioci- 
tatis, qua Aqua per foramen exit. 

3. Dato Motu Cataradir, erit foramen reciprocc in 
ladone fefcupiicata akicudini^, vel rcciproci in racione 
velocitatis tnplicata. 

Dcmtnflriiiio jecundd f^rtis. 
Moles AqU'X dato tempore eSuencis eft ad Gy!in- 
drum fub iplo foramine & akitudine Aquae^ ut lon^i- 

mdo quam Aqua effluens ^quabili vdocitate dato iflo 

tempore 
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tempDre percurfura (It, ad altitudinem Aqu^. Cumqiie 
velocicas, qux tribuitur nioli Aqiux eOiucnti>, lie ad 
veiocicacem Cylindri rcciprocc in eadem ratione, erunr 
Motuum quantitatcs utrinqyc ^quales. ^. £. D. 

CcroL I. Data alcitudine Aquas & mole effluentc, 
Motus Cataracia: eft in ratione iiivetfa temporis quo 
ifta moles cffluit. 

I. Data alcitudine & tempore, Motus Cataradx eft: 
ut moles Aquce tempore ifto effluentis. 

3. Daro tempore & mole Aqu^ effluentis, erk Mo*^ 
rus Cararactx in ratione akitudinis. 

4. Dato Mora CacaracJa: & akitudine, moles ciHuens 
eft in ratione temporis. 

5. pato Catarada: Motu & mole Aqux efiluenti^^ 
altitude eft ut tempus. 

6. E^ato tempore & Motu Cararada:, eric Aq;us 
eftluentis moles reciproce uc akicudo. 

The or cm a IL 

Fig. II. Si capiat ur B J, quoe fit ad B D, ut DG^ ad 
DG^ — BC"^; Aqua decurrente ex dato vafe Cylin* 
drico Temper pleno GG E E, per foramen circulare C C 
in fundo medio fadum, Motus Cataradx aque:s Ho- 
rizontem verfus aquaiis eric Motui Cylindri dxh fora- 
mine & akitudine J B^ cujus velocicas :rquec veloci- 
tatem Aqux per foramen exeuntis ; vei eric xqualis 
Motui molis Aqua^ qure dato quovis tempore effiuit, 
cujaique ea fit vclocitas, qua percurratur eodem data 
ten)pore Ipatium aq^alc altitudini A B. 

Demc/?/lratio prim£ partis. 

Ducuut AS ipfi £) G parallela, & Afymptotis /^ &, 
J B, per punda G, C delcnpta concipiacur Curva N^;r- 

tohiar-a S C\ 

Ut cor.ftct Aqucc akituJo, fupplendus eft exeuntis 
locuo Cy iindro aq^uco gg G G, ddeendente cum ea ve- 

iocitat§ 
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lockate uiiiformi, qu^ acquirUur cadenJo ab A ad D^ 
qucmadmoclum docct Vir iacomparabilis I ropofitione 
prardidla, 

Motoi Iiujus Cylindri a:quatur, per Theorcma fope- 
rius, Mocus Catarad:^ SSGG. Ergo Motus Aqax def- 
ccndentis» cum (\i compofims ex Motu Cyiindn squei 
^f^GiJ, & Mocu Cataradx GGCC^ :rqaaiis eft Morui 
Catarad^ integral SGCCGS, h.e. per Theorema prs- 
iBum, Motui Cylindri aquei fub foramine & akicudine 
.^Bi cujus velocitas ajqualis fic veiocitati Aqua: per fo- 
rainen decurrencis. ^ /?. D, 

Pars (ecunda iequitur ex priore. 

Cord> I. Oriuncur hinc omnia Propofiiionis pr^rceden- 
ris Corollaria, iublticuendo akitudinem A B, pro Aqu^x 
akitudine. 

2. Si vas alia figura fueric, atque Cylindrica ; auc 
foraminis figura pro circulari fuerit quadrata, triangu- 
laris, vel qualifcunque ; aut ipfum foramen non liir in 
medio fundo iltum, vel eriam in Jatere vafis fadum ; 
idem erit Motus CataradJa!, icilicec ^rqualis Motui Prif^ 
maris aquei lub foramine & altitudine A B, cujus ve- 
locitas par (\t veiocitati Aquas cffluentis. Nam eaciem 
Aquse moles, cum eadem velocitate arque in priori Hy» 
pothefi, tun per ipfum foramen, turn per fmgulas Ca- 
tara<flj€ fediones tranfibic. 

5. Si vafis Diameter permsgnam.rationem obtineat; ad 
Diametrum foraminis, negligi potent akitudo A D, &z 
Tafi5; ipfius altitudo pro akitudine Cylindri, vel Prif- 
macis aquei, uiurpari. 

Hadenus cafum ilium parcicularem, quo Aqua, Gra- 
vitatis vi, ex vafe defluit, feorfim. conlideravlmus. Id 
eo fccimus lubentius, turn quod ilium fere folum adhi* 
fcere foleant Mathematicij quoties agitur de Fluidorum 
impetu, tum quod Curvas Hyperbolical fupra expofitam 
proprietarem, qua Cacaradlam Aqu^ dcfcendentis for- 

rnat, 
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mar, non indignam cenfeatnus contemplatione Geomc- 
traram> Alioqui potuifiet ifte cafus nuilo negoiiode- 
duci ex Theor^mace generally quod proximo loco pro- 
ponemus. 

Theorem a Iff. 

Fig. 1%. Aqua Oucnte per Canalem picnum qucm- 
cunque ABC D lecundum tnieam E F, cui At perpendi- 
cularc ucrumque Canaiis oriiicium /I B 8i C D, Motus 
Aqux verfus Orificium C 0, five Motus impedimenti, 
quod in ipfo orificio oppofitum fiflat Morum cotius A« 
quae, sequali ^ eft Motui Prifmatis aquei fub qualibec 
Secfiione Canalis C H S>c linea diredionis, five longitu- 
dine Canalis E F, quod moveatur eadem cum veloci- 
tare, qua Aqua fluic periftam Sedionem: fiv€ xquali:^ 
Motui molis Acyax, qux dato quovis tempore effluii: 
ex Canali, cujul'que ea fit velociras, qua percurracur 
eodem dato tempore fpatium a-quale longitudini Cana* 
lis, 

Caf I. Sit linea diredionis reda qusevis E F. 

Facile demonilratur pars prima eodem mode, quo 
Theorema primum. Eft enim Fadum ex quavis redic" 
ne Canalis C H, & Aquae velocitate in ea Sedione, 
quantitas conftans. 

Pars fecunda fequicur ex prima. 

Q/. 2. F/^. 13. Si liaea direftionis ABC€)E, ex 
pluribus redis .4 5, BC, CD, EF, ad fefe inFiccm in- 
clinacis fie compofita, idem eric Aqu:r Motus. Nam 
Motus Aqu32 in toto Canali compofito A B CD £, con- 
ficitur ex Motibus Aqu^ in partibus Canalis AB, B C\ 
CD, D E, additis fibi invicem, Statuimus auccm A* 
quam fluentem fecundum redam AB, mutat^a ifta di- 
redione in aliam, qua feracur fecundum redam B C^ 
nihil ex Moru depcrdere. Leges cnim illas, qux in mo- 
tu corporum foiidorum obfervancur^ quotics eoruadeni 

diredio 
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dircdio mutatur, fluida non fequuntur. Alioqui flin- 
diim mucara diredJione in aliam priori perpendicula- 
rem, penitus fifteretur, quod Experimentis neuriquam 
deprehenditur. Aqua porro ex Vafis foramine exiiiens, 
five dcorfuo), (wc fecundiim Horizontis planum, live 
reda iurfum feratur, eandem obtinct vclociratem. Quod 
f\ aliquando vei rariocinio fubtiliori, vel Experimencis 
inaotelcec, aliquam Motus irnminucionem ex mutata di- 
redione proficifci, crit cjufdem ratio habemia. 

Si Curva fueric linea diredionis J B, referetur ad 
hunc Caium, q^ipp^ qu^ ex plunbus rectuiis con* 
feda concipi queac. Fig. I4» 

C/if. J, fig, 15* Si divifus fuerir Canalis AB In plu- 
res ramos SC, BD, B E^ longitudine ^rqiiales, cadcm 
rarione iovcnictur Aqux Molus, iiforpando pro iinea 
dircdienis Jangicudinem JBD, eompofitani ex lon- 
gitudine Canalis principis A B, h longitudine cujiiivis 
rami B D. Perindc aucem ell, five Aqua a Canali prin- 
cipe verfus ramos, five a ramis fluxeric verfus pririci- 
pern Canalem. Quod fi rami fuerinc ina::quales, inve- 
niendus eft Motus Aqux in fmgulis r^miis, adhibeodo 
pro linea diredionis Jongitudinem confedam ex longi- 
tudine cujufque rami, & longitudine principis Canalis. 
NulJo negotio deduciturex Cafu fecundo. 
C4 'V P^g' '^- Si rami t^quales, in quos diftriburus 
eft Canalis AB, iterum in Canalem iioicum FG colli- 
gaptur, ad Morum Aqux inveniendum adhibenda eft 
pro linea diredionis longjtudo- Integra ABDFG, con- 
feda ex longitudine principis Canalis A B^ rami cujuP 
yis B D F, & Canalis recompofiti F G. Si Rami fini: in- 
a^qualcs, inveniendus eft in fmgulis Aquse MotuS:, & 
eorum Motuum Summa Motui Aquae in Canali recom- 
pofito addendus. Sequitur ex Caiu %, & %* 

CoroL I. Data longitudine Canalis, & qualibec Scc^ 
tmn^ ejufdem, eric Motus Aqua^ in ratione velocitatis, 

qua 
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qua Aqua fluit per iftam Sedionem, 

X. Data quavis SedJione, 6c velocitate Aquae Sedto- 
nem iftam pr^scerfluentis, erit Motus Aqu;^ ut longitu- 
do Canalis. 

3. Data Canalis longitudine, & velocitate Aquas in 
quavis Scdione, erit Aquae Motus ia ratione illius 
bedionis 

4. Dato Motu Aqu32, & aliqua Sedione, erit longi- 
tude Canalis in ratione inverfa velocitatis. 

S*. Dato Aquae Moru, & longitudine Canalis, erit 
Sedioquarvis reciproce ut velocicas. 

6. Data velocicate in qualibet Scdione, & Motu 
Aquce, erit ifta Sedtio in ratione reciproca longitudi- 
nis. 

7. Data longitudine Canalis, & mole Aqu^ certo 
quo vis tempore eitiuends, erit Aqui^ Motus reciproce 
ut iflud cempus. 

8. Data Canalis longitudine, & tempore, erit Aqux 
Motus ut moles effluens. 

9. Dato tempore, & mole Aquoe effluentis, eritAqu^ 
Motus uc iongicudo Canalis 

10 Dato Motu Aquae, & longitudine Canalis, moles 
efRuens ell in ratione temporis. 

IK Dato Aquas MotUj & mole effluente, erit tern* 
pus ut longitudo Canalis. 

1 2 Daco tempore, & Motu Aquae, erit moles effluens 
reciproce ut longitudo Canalis. 

I], ^a binse mols Aqu:^ motu contrario indiredum 
occurrant & pares fint ucrinque turn (uperficies q iibus 
in Te invicem jmpingant, turn velocitates quibus lilx 
luperFrCies in adverlum moveantur, fucric aurcm altera 
moics Aqua^ gurruioe uni :^qualis, akera Aqua omnis 
Occano conccnra, vel eciam quanciras Aqu^ infinitai 
fieri potQit uc una iila guctula Aquam ornnem Oceania 
vel quaniicatem Aquce inhniiarp, non iolum tiiftineat, (ed 
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poft occurfum, cadem ae prius velocitate, ipfa in plagam 
eaadem m.jvefi pcrgar, eadcm iliam in partes concra- 
rias repcliac. Quod eil miraWilc i aradoxon in re Hy- 
draa.ica. 

14* Si certa moles Aquas, per canalcm ex tubis duo- 
bus cyliniricis, Diametro inaequalibus, compofiium, a 
tubo ampliore verfus anguftiorem fiuat, & motus A- 
qui: neque minuacur inter fluendum ncque augeatur, fi^ 
mui ac prima pars Aqax tuhi niinons initium ingrefE 
fueric, ftacim tardius Hucre incipiec, &concinuaco cMu- 
xuex tubo latiorein anguOiorem, gradacim magis ictar- 
dabirur Aqua in tubo anguUiore uiqu€ dum rota in 
€um tubum perveneric. Concrar^o modo res eveniec, 
fluente Aqua a tubo minore vcrlus amplioreoK i||iod 
eft alterum f^aradoxon in re Hydiaulica Ponitur au- 
tcm Aqua ubique fjbi cohxrere 

Oriunturbina ifta Coroliaria ex Cafu i. 

1 5" Ex ( aCu fecundo datur Mecliodusa:llimandi Motum 
Sanguinis in quaiibec Arceria. 

16. Uatis quibulcunque Arteriis binis, acquaiem San* 
guinis molem trarifmucentibus, major ed impetus San- 
guinis in Arteria a Corde remociore quam in propiore. 
Quod eft Paradoxon nocatu dignum in Oecononiia A- 
nimaii* 

17- Ex Cafu tertio oritur alterum ^aradoxon in Oe* 
conomia Animali, nempe majorem efle Saogiiinis mo- 
tum five impecum, in Arcerns omnibus Capiltaribus il- 
mul fumpcis, quam in ipla Aorta* Item, major cfl in 
Capir^^ibus Vems, quam Arteriis* 

18 Ex Ca{u quarto deducitur Methodus def-nier^di 
motum Sanguinis in quavis Vena. 

J 9. Ex eodem deducirur rertiom in Oeconoini*; Ani« 
mali Paradoxon, nempe majorem cfie ^an^uims 1 tipe- 
tum in Vena quaviSj quam in Arteria ei Ymx reipoii- 

•4 v||l» V* 
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dciite, & proinde majorem cfle in Vena Cavai quam in 
Aorta. 

Prdiema 1# 

Invenire motum Aeris eic Tulmone cfflaentis* 
Bitizzr. Loogitiido totius du^us terci, ab Ore &Ni- 
ribus ad txtremos ramos Trach^se. 

f ,1= Quantiias Am$ mcdiocri eifpiraiione ex Pul- 
mom eoiiS, 

^z- Aeris copia validiifima exfpiratione expulfi* 
I = Tempus mediocris exCl^iracionis. 
Tzzz 1 cmpus eidpirationis fortiffiinx. 
Inde, pQi Thcorema 3, Caf. 3, Motus Aeris ex Pul- 

mone effluencis, ia exfpiratione mediocri = ^. 

fortiflima zz: ^^ 

Hoc eft, Motus Aeris ex Pulmone exeuntis ^qualis eft 
niorui moiis Aeris, qu^ unica exfpiratione emitritur, 
cujus ea fit velocitas, qua percorratur tempore exlpi- 
racionis longitudo totius Canalis Aerei. ^ E. L 

Aeris quantitatcm exfpiratione mediocri emifTam Vir 
Clariffimus, Jifh^s BoreUus, fadio Experimento 18 
circiter, vel 2.0 uticiis cubicis deflnir. Eft autem diver- 
fa, non foliim in diverfis Hcminibiis, fed etiam tempori- 
bus diverfis^ in HoEiine eodem. Ipfe Experimentum in 
banc modum iiiittn^i^ 

Vdicx iTiadefadrc a p^rre iiiferiore pondus rippende- 
bam, &i aptcito eidem iupcdus tubo virreo Diarnetro 
circiter ur^ciaii, naribus obtaratis Aercm vcCicm lenirer 
inlpirabam, per fpaciuni triani iiiinurorum f^cun^- 
dorum, pondere interim In mtnh qaielcerire. Poflea 
Vcficam cum Aere incluCo & pondere appcmo, fub A- 
quam in vafe Cylindrico coritenram, demcrgebam, no* 
rata diiigenter altitudme, ad quam Aqua actoilebatur, 

d d d d d 2. Detgdc 
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Deinde^ Acre ex vefica exprctTo iterum eandem cum 
ponderc in ^uam immitccham CHiod cum eflet fa(5lum, 
facile inveni^batur /'tqua^ moics qu^ vafi infufa akicudi* 
ncm prius notarar^ conficcm. fixp^^rimenio decies repe- 
tito, & additis i-biiriVtam quaniiraiihus fingulis inven- 
tis, earum decima five media mo es Aquse vafi inlufa, 
reperiebacur :j5 unciis cubiciis :^qualis* Qox moles eft 
Aeris vefica conrenrsEL ; & adjeda circircr parte duodcci- 
ma, feu 3 unciis cubicis, ob Atr\s ccndcnrationem a 
frigore Aqux fadam. cum lempeftas luent hyemalis, 
efficiuntur 38 uncix cubicx. Fractcrea addendum eft 
tantillum, turn propter Aqu^ ptellionem in vefici^m 
turn ob Vaporem qui cum haiiru emitticur in humorcm 
coadum ; quod fiat necefTe eft ex frigore Aqua^, &i\C' 
{\cx madidse contacfiu ^Eflimavi igicur Aeris copiamj 
leni exfpiracione cmiflsm tempore tnum minutorumi fe- 
cundorum, numero rocundo ^ounciarum cubicarum. 

In exipiratione validiffima exfpitabam uncias cut^icas 
I If, tempore minmi . fecundi unius. 

Hujufmodi aucem exfpiracione, cum vehementi Pul- 
monis contentione ad flrangulatum fere contintiata, 
220 uncias cubicas ex Pedore emitccbam. Unde pa- 
i^t, ut id obicer moneam, multo plus Aeris in Pediore 
fupereflc, quam unica exfpiratione mediocri emitti. 
bi ergo ponatur I -zzz x pedes 

^ 3= 40 unci^ cubicx 
^^=z I % 5 unciac cubicx 
/ — 3 

Aeris Gravitas Specifica ad Gravitatem Aqurse, m.i 
ad looc. 

Pes Aqu:E cubicus ==: 1000 unc Avoird. 

Eric Motus mediocris Aeris i ulmone excuntis sequa- 
lis morui ponderis Scrupulorum 4 & Gianorun 9, 
quod percur/ac, uociam uoam minuco fecundo ; vcl 
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momi ponderis Grani i f^ quod eodem tempore confi- 
dat longitudirxem $ pedum & 7 unciarum. Qjax eft 
velociras Aeris per Laryngem effluencis, pofita Laryn- 
gis Se<fJione= j- uncix quadratas. 

Motus maximus Aeris Pedore expulfi a^quacur mo- 
tui poiideris unci^e 1 f circiter, percurrentis uneiam u^ 
nam minuco iecundo ; five morui por.deris grani i 5-per- 
currentis eodem tempore 5:1 pedes. Qax eft veloci- 
ras Aeris in fortiffima exfpiratione per Laryngem erum- 
pentis. 

Corol. t^ Data Aeris copia & iongitudine CanaliS 
aerei, motus Aeris eft in ratione inverfa remporis exfpi- 
randi* 

2. Data mole Aeris & tempore, erir motus in ra^ 
tJQpe direda longitudinis. 

'^3 V Data Iongitudine & tempore, motus eft ut Ae- 
ris copia. 

4. Dato motu & Aeris copia, erit longitado in ra- 
tione diredla temporis. 

5. Dato motu & Iongitudine, eric Aeris moles di- 
redle uc tempus, 

6. Dato motu & tempore, erit Aeris moles rccipro- 
ce ut longicudo Canalis Aerei. 

7. Motus Aeris eft in ratione compofita ex ratione 
quadruplicata Diametri cujufvis homologse ipfius Ani- 
nialis, (k ratione inver(a temporis exfpirandi ; vel in ra- 
tione compofita ex ratione ponderis tocius Animalis, 
ratione cjiifdem ponderis fubtripiicata, & r^^tione tent* 
poris rcciproca. 

Nam pondus Animalis. Diametri cujufvis homology 
Gu'us & moles Aeris expulfi (unc in eadem ratione. Po* 
nitur a utcni Corpora Animalium Machinas efle fimili* 
ter fdf^zs 

Schdium Longitudinem hie ufurpatam, vel ipfam 
cflfe concipies Canalis aerci bngitudmem^ fiRamiomnes 

Tra* 
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Trachse;^ bttgiwdine ^uales ponatieuf r vdl mediani 
inter longicudines diverfas, fi Rami fmt inaequalcs. 

Prohktm IL 

Determinare impetum, five impreflioncm quam exd- 
f'it inierna Pulmonum fupetficies ab Aereextpirando. 

Cum adioni squalls & contraria fit readier tie- 
cenced, ut, quanto moru urgetur ab interna Pulmooum 
fupcrficie Aer exfpirandus, tanto viciiiim ab Aete re- 
peiiatur fupcrficics rulmonum. 

Unde, per Probiema fuperius, impetus di9:us In ex- 

a I 

fpiracione mediocri :=: -- 

fortiiTima =: *S . Q. E. L 

Hinc poficis iifdem quar in fuperiore ponuntur, im- 
petus medioctis i^eris in I ulmoncs squalcs dt n^orui 

poiiderisdmchm.^circiteri V, quod minuci fecundi ipa- 
tio percurrat Uiiciam unam ; vcl mctui pond<rss 19 Ji- 
brarum co-ficientis eodcm tempore .^V: uncise, quxelt 
velocitas Aeris in contaftu fuperficiei Fulmonis inccrnse. 
Ponimus autem cum Viro DQ&iiiimo JmoIo Keilii) {n-- 
perficicm Pulmonis internam 11900 circiter unciis qua- 
drats xqmkm. 

Impems veto maximus Aeris in Pulmones stquatut 
motui pondcns uncia: cuciter i | moti unciam unam 
minute (Iccndo ; ve! mocui ponderis 19 iibrarum, quod 
partem 77; Uici;^ conficiat eodem tempore. Qnx eft 
Aeris vclocuas ad (upcrEcieai Pulmonis in exfpiraiione 
vchemenci, 

Cerol I. Sequuntur ex hac Propofitione Corollaria 

prarccdenti (bbjonda* 

%. Amperus mediocris incumbens in partem fuperfi- 
ciei Pulmonis, quae fit ipfi Laryngis Seftioni aequalis, eft 

motus 
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motm potidcris ji-, gnni, conficientis nncm fpaiium mi- 
raato fecunaoi vel moms graoi if- quod codeoi rem- 
pore percurfat uncix parcem i^i. Impetus autem maxi- 
mm in parem iuper^iiemi eft motus ponderis — partis 
gratii quod ynciam uri*tm; ?d motus ponderis grani 
1 J quod — unciie fingulis miiciris fecundis conficiat* 

*§. litiptius -^eris in mediocii cxCpiratione io Pulmo- 
ncs impicifus, a*q »aru^ moiui Column.^ aqucx percur- 
rentis unciam u .am minuro fccundo, cujus Columnar 
bafis eft ipfa l-yliionum ^up^rficies interna akirudoau* 
te n eft -Jt^ uncije. Eiiqae Columns akiruv'o pars — un- 
cm, in exCpiratione omn urn vehementilTima. 

4 Impetus incumbent in fuperricicm parem circufa 
maximo GlobuH Miiguinet in lent ex^pirarinne, eft pars 
£; ponderis GiobuliSan^uinei; in cxfpirations vehememi 
I eJuCdem pondctB, moti unciam un:im mmuco fecundo. 
Qua autem ratione Diametros Globulorum Sanguinis 
dimenfusfim, cum uftii efte queat ad aliorum Obje^l^o- 
rum minimorum magnirudi es definiendas, libec obirer 
exponere* Capillum tenuem, & fatis longum acicute 
piuries circumvoJvi, ut omnes convoludones fefe invi- 
cem accurate contingerent, q»iod admorum ftibinde Mi- 
crolcopium luculenter oftendebac. Deinde com inter* 
capedinem inter exircmts utrinque circumvoluciones Cit- 
cino cepiflem, eandem 6cate, quam vocanc Diagonali 
applicabam, fpadunque in Scala repertum per convolu- 
tionum numerum divid^-bam Undc invenra eft unius 
convolutionis latitudo, live ipfa Lapilli Diameter. Pa- 
ftea Capillum eundem, in Segmenra minumla diviftim^ 
piano Microfcopii, cui :anguriiis parum ira erac iilitum 
ut Globuli confpicercntur diilinc^i, (uperinfpergebam. 
Ea cum (ViicrOlcopio contuerer, reperiebam aliquibus in 
loc!?5 Capilli Segmenta it a commode difpolka, ut nume- 
rare licerec, quot Giobuii Diamerro Segmenti oppone- 
rentur. Eranc aiKcm Segmenta Diametro iiia^quaha^ 

iUioi 
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quod CapiIluS renuior verfus exrremum fuerir, quam 
propius a Radice, adeo uc jam 7, vel 8, jam ix, 1 jvc 

Globuli cranlverfse Sedioni taptUi rerponderent^ Urro- 
que auceni Fxperimento ixpia^ iteraco, ^fliryiavi raa« 
dem mediam Capilii Diameirbm parte — unciae, ^i Dia- 
metrum Globuli Sangufnd parte decima Diametri Ca- 
pull, five parce -- unc\^ 

y. impetus, quern patitur interna Pulmonum fuperfi- 
cies ab ^\ere exfpuando, mrnor efl Moru leniiiimi roris 
:€ Carlo dccidcnns 

Schuhum Neg[e5a efl: in folurione Problemarum 
duorum pi'^ccdcncM^m impedimcn:! connderano. qu d 
Acri ex I ulmone egredienti ohjxicur ex '^^i\f^^x laccium 
ArcenxTrachxar, ejuique ramorum i cum idpcrparvum 
fir, nequeullo expetinunto fatis accurate a itiman pofle 
videatur. Ncc fuimus admodum ioilici i de raci6mbus 
irunierorum exquifne lervandis, cum id unum nobis pro- 
pofuum fuerit, uc mcthodum exponeremus *ieflimandi, 
aJrquanro certius quam videtur antehac factum, vires 
eas, quibus agic Aer inter exfpirandum in va(a (angui- 
nca fuperficiem Pulmonis internam pcrrcptantia. Undc 
dignoici pored, utrum pares fmc hx vires eftedis iftis 
produccndis, qui^iifdem a DodilTimis quibufdam Scrip- 
loribus Medicis tnbuuncur. Quod Uberum eflo Lectoris 
Scientia Mechanica & Anatomica inftrudii Judicium. 

Prollema III. 

Definire impetum Sanguinis h\ Vena Cava prope 
dcxrram Auriculam Cordis ; five motum Sanguinis per 
omnes Artcrias & Vcnas fluenris, prcsrer i ulmiona- 
res. 

Si: q ■=: Quanritas Sanguinis una Cordis Syftole in Aor- 
tam projedti. 
/ =z: Longicudo media dudu.^ intcgri Arterio^Venofi, 
rations habicaramorum longiorum& brcviorum 
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t = Temporis fpacium inter binos Pulfus intercep- 
tum. 
Inde, per Theorema 3. CaC 4. impetus qu^fitus 



^i 



t 



Hoc eO:, Impetus Sariguinis in Vena Cava ^quatuc 
momi molis Sanguineus, qua^ una Syftoie in t\on%m pro- 
jicicur, cujus ca vx veiocitas, qiJa percurri qucac inte« 
^n Artenaru.n & Venarum loiigitudo, temporis fpa* 
tio inter binos Puiius intercepcot ^ E. L 
Si m Corpore Humano ponantur 
q -=,% uncix Avoird% 
I r=. 6 pedes 

4 

Eric impetus Sanguinis in Vena Cava aequalii mo- 
tui ponderi^ iz librarum, quod unci^ unius iongitu- 
dinem conficiat finguiis minutis fecundis; feu mocui 
ponderis x hbrarum, quod pari temporis fpatio percur- 
rar pedem f-, Qvlx elt fere Sanguinis veiocitas in Ca- 
va fluencis. Ponimus autem, ex dimenfione Viri Dodi* 
fiimi fupra didi, Cavis Sedionem dodrantem elle un- 
cise quidratx. 

Corel Oriuntur ex hoc Problemate mutatis mutandis 
omnia Problematis primi Corollaria. 

Prohkma (V. 

Determinate motum abf'>lucum Sanguinis in Vena 
Cava; five motum Sanguinis, per omnes ^^rcerias & 
Venas fluenns ru oeter Piilmonales, iublata A-^aforum 
refilremia^ 

Sit veiocitas Sanguinis Naturalis, ad eair veiocitatem 
qua Sanguis fluerec, dempra omni reliftentia, ut t ad x. 
Lumque per CoroL fupeno-is Probkmatis, & Corel, f^ 

E e e e e c FroH. 
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PpM I. Motus SaBguinis fit in ratione velocitatiS^ 
ma inde mocus qyseutus = --—-. ^"^t, I. 

Quod fi propordo per Expcrimenrum a Viro Cla- 
fiiTiiiio iupri kudaro ioftitutum invencai xxt vera: pro» 
pinqua, admictarur, eric x -=: % .$. 

Ui^de, polkis iifdcm qrx in fuperiore ponuntur, 
motus abfoiucus Sanguinis m Vena Caiaaequ^tyr mo*» 
rai ponderis 30 librarum, quod rriiouio llxundo Jon- 
gitudiiiem unciakm percurrat ; fiv:; motiii ponderis 2, 
librarum percurrends eodem tenip re pedem i ^. Qua 
fere velocirare Sanguis, omiii reiiilentia liber, per Ca- 
¥ani deferrecur, 

Pfohkma ¥". 

Motum Sanguinis invenire in Vena Pulmonali pro^ 
p€ finiftram Cordis Auriculam ; five motum totius 
Sanguinis per Pulmonem fluentis. 

Prater notulas in Prokl. 3. uCurpatas, fic A=:Canalis 
Arterio'-Venofi Pulmonici media longitudo. 

Unde, per Tkon 3. Caf ^. invenitur motus quxfi 

ah 

lus =. •^~. 

Hoc eft, motus Sanguinis per Pulmonem fluentis ^* 
quails eft moiui molis Sanguines, qu:^ una Syilole in 
Artcriam Pulmonakm projicirur, obdnencis earn veloci- 
tatem, qua percurratur longitudo Arceriarum ac Vc- 
narum ! uFmonalium, tempore inter duos Fulfus inter* 
cepto. Q, E. I. 

Si ponatur in Corpora Humano h--=z i ^ pes. 

Erit motus Sanguinis in Pulnioni squalls motui pon- 
deris 3 librarujUi pcrcurrentis unciale ipatium niinuto 
ftvC^ndo*- 
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Problem a VI. 

Definire momemum Sanguinis abfolumm in Vena 

•Pulmonali. 

Eodcm argumento. qu^d in Prof I 4. ufurpatum eft, 

invenitur mot us quxfitus =: ^ , 5 x — - • ^ £. /• 

Pofltis ven^ tirdem qu.^ fupra ponuntur, motus ab- 
(blums Sanguinis ^^uln^oacm prnecerfluentis sequatur mo- 
tui ponderis 7 1 librarum, quod fingulis miautis fecundis 
undx unius fpatium pcrcunau 

Scholitim, Experimenco KdVum definira eft proper** 
tio, quam obrinct Sanguinis per Aortam cjufque ramos 
flucntis velocitas naairalif^, ad earn velocitatem qua 
Sanguis per eofdem fluerer, fublata refiftentia Arteria* 
rum & sanguinis priscedenti^^ Earn nos proportionem 
ad Smguinem per A rteriam Pulmonalem fluentemtran- 
ftuiimusa Quia vel fublata vel imminuta fecundum 
quamvis rationem refiftentia, quse Sanguini per utram- 
que Arteriam fmenti objicitur^ neceflario Sanguis pnri^ 
ter acceleratur in utraque Arteria. id enim nifi fiat, 
bias Cordis Veiitriculi aut eodsm tempore non contra- 
bentur, aut eandem Satiguinis qoantiratem non cjicienr. 
Quorum utrumvis, abfque (bmma totius Machinal per- 
turbatione & dilcriiBinc, neri omnino non poceft. 
CoYoL Ad tria Probkmar.a pnxcedentia* 
Sequuntur hinc Corollaria Problemati quinto Tub- 
junda, mutatis mutandis. 

Scholium ad quatuor Problemata fuperiora, 
Nocandum Sanguinis velodratem, turn per PuInio^ 
nem, cum per reliquum Corpus fluentis, cum reipfa ^- 
quabilis non fit, hie tariica takm fingi, ut motus San- 
guinis medius inveniatur. 

E e € € e e % Scholium 
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Scholkm gemrakm 

Si cui numeri minus accurati videantur, qui fparfim 
CharadJeribus ipeciofis apponuntur, poteric ilie facilii o* 
pera, inventi|^per experimenta numeris qui propiu^i ad 
verum accedaiir, motuuni exempla fuprapofica. ve) Pro- 
pofitionum ipfatum vel Corollariorum opCr corrigere. 
Ignofcat aurem nobis Ledor ingcnuus, fi per viam incQ- 
dentibus nullis prsecedentium veftigiis triram, adeoque 
Erroribus in omnes partes oppcrcunam. Human! ali- 
quid forte acciderit. 

Damm banc venum^ petimufque vkifftm. 




IV. An Jccount of the Sinking of three Oaks into 
the Ground^ at Manington in the County of Nor- 
folk. Communicated by Peter Le Neve^ Efq*^ 
Norroy fQng at Arms^ and Fellow of the Roy- 
al Society. 

.N Tuefdai July the z^d, of thelaft Year, 1717,, in 
the Grounds, and near the Seat of Sir Charles 
T$its, Baronet, in the County of N^rfhlk, and Parilli 
of Mamngtm^ (which lies about mid- way between the 

Market Towns of H^lt and Jjl/l)am, and about feven 
Wiles from the Coaft near Cr^mfr) in the day nme, to 
the great adonifhment of rhoie chat were prefers ; firftj 

one fmglei^ak, wiih the Roots and G'ou no about it, 
w^^ fecn to tubfide and fmk iwiy rhe Earth atnd not 

ic:-ng after, at aboui j^o Yztds uv^zucf*, fwu otner Oaks 
that wTre conriguou^, funk ifie; the lame manner, into 
a much larger Pit ; being ahoyc 31 Foot Oiamecer, 
whereas the former is nor fiUi\ 8, Th-ffe, a^; ihrf 
funk, fell a-crois, fa that oburatting e^^cii Oiiicr, i / 
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